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Allison Callahan 

Assistant District Attorney, Suffolk County 
Dear ADA Allison Callahan 

Enclosed is the information you requested in regards to Commonwealth vs. 

Included are copies of the following: 

1. Drug Analysis Laboratory Receipt. 

2. Control Cards with analytical results for sample # 

3. Analysis sheets with chemist’s hand notations and test results. 

4. GC/Mass Spectral analytical data for sample 

GC/MS testing was performed by Annie Dookhan. All other analyses were performed by 
Lisa Glazer. If you have any questions about these materials, please call me at the number 
below. 



Chemist II (y 

Drug Analysis Lab 
Jamaica Plain, MA. 02130 
(617) 983-6632 


Folk OIG PRR 046984 











PLEASE PRINT CLEARLY OR TYPE ALL INFORMATION 



The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 

Cpf9(o 

Boston Drug Laboratory 

Tel (617) 983-6622 

Fax (617) 983-6625 

Department of Public Health 

State Laboratory Institute 

Amherst Drug Laboratory 

Tel (413) 545-2601 

Fax (413) 545-2608 

Boston Hours 


Amherst Hours 

8:00-11:00 

DRUG RECEIPT 

9:00-12:00 

2:00-4:00 


1:00-3:00 
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POISINDEX® Product List 
Oxycontin 

Regulatory-Status: Schedule II 

Ingredients 

Active-Ingredient: Oxycodone Hydrochloride - 80 MG 

Excipients: Triacetin 

■ FD&C Blue No, 2 
Hydroxypropyi Cellulose 
Ferric Oxide, Yellow 
Ammonio Methacrylate Copolymer 
Hypromellose 
Lactose 

Magnesium Stearate 
PEG-400 
Povidone 
Sodium Hydroxide 
Sorbic Acid 
Stearyi Alcohol 
Talc 

Titanium Dioxide 

Availability & Manufacturing 

Availability: United States 

Available-Container-Sizes: Sox of 20; Bottle of 100; Strip of 25 
Contact: Purdue Pharmaceutical Products 
Product ID: 5718858 

AAPCC Code: 037705 - Oxycodone Alone or in Combination (Excluding Combination Products with 
Acetaminophen or Acetylsaficyiic Acid) 

Registry Numbers: NDC 59011 -0107-20 
NDC 59011-0107-10 
NDC 59011-0107-25 

Physical Description 

Imprints: OC - The tablet is imprinted with OC on one side and 80 on the other side, 

80 

Form: Oral Tablet, Extended Release 
Color: Green 
Shape: Circle 

Images for NDC 59011-0107-20 


http://wwwThomsonhcxom/hcs/librarian/PFDefaultActionId/pfPrintReady 11/4/2010 
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© 1974- 2010 Thomson Reuters. AN rights reserved. 


http://www.thomsonhc.com/hcs/librarian/PFDefaultActionId/pf.PrintReady 


11/4/2010 
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Area Percent / Library Search Report 
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Submitted by : 
Vial Number : 
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File Name : 
Operator : 
Date Acquired ; 
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Submitted by ; 
Vial Number : 
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Informationfrom 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
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Information from.Da ta.File': 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
integrator 
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File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
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Integrator 
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- Informat ion.- from-Da ta ~ .R14©-; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
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Integrator 
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